STI DI 
N975, 
DIN976 , 
FI 136 


DIN931, 
DIN933,DI 
N6914, 
1504014, 
1504017, 
ANSIB18.2. 


HDG Stud Bolt 


ASTM 

A193 B7, 
B7M „L7, 
L7M ,B7/L7 
‚B16, 

Grade 8.8, 
10.9, 12.9 


8.8, 
10.9,12.9, 
ASTM 
A193 
B7, AST 
M 4320 
B7/L7, 
ASTM 
A325(M) , 
ASTMA4 
90(M), 
ASTMA44 


DIAMET 
ER:5/16" 
TE 
M8-M100 
LENGT 
H: 
16MM-60 
OOMM 


DIAMET 
ER:5/16" 
all 
M8-M100 
LENGT 
H: 
16MM-70 
OMM 


NG 
FINISHED); 
BLACK; 
H.D.G.,ZP ; 
YZP; PTFE 


BLACK, H.D 
Oz 
YZP,PTFE 





BoT A 


